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; TRANSMITTER RECEIVER APPROX. DATE OF 
.* & P.O. Now SIGNEE & DEST. Appidved'Per Releaseltsggvegimo : CIA-RDP8300423RaaG080025 CY U.S. DOLLARS COMPLETION 
Byington & Brazil FSTR-1OBY(DW) 1A 60W Station Trans & Revr 2 49180 19180 | 6119 .00 3/5/53 
Cia, Rio de FMTRU-80D(A)1D 30W Mobile Trans & Revr 2 154250 15,250 162.00 " es 
Janeiro, FMTRU-)1B(A)1D 12W Station Trans & Revr 2 15250 15250 32.00 4 
Brazil FMTR-80D(A)1D 30W Mobile Trans & Revr h 47500 47500 47500 t 
ORT =63 FSTRU=80BY(DW)1A 30W Station Trans & Revr 2 15250 15250 603.00 " 
ORT =),69 - Brazil FMTR=):1V(AF)1D 12W Mobile Trans & Revr B 1.1020 41020 318.00 " 
FMTR-l,1B(A)1D 12W Station Trans. & Revr 3 1020 ),1020 3110.00 " 
FMTR-80D(A)1D 30W Mobile Trans. & Revr 4.7900 4.7900 475200 " 
FMTR=80D(A)1D 30W Mobile Trans & Revr 2 47500 4.7500 175.00 " 
Canadian Radio Toronto THyA-1-P6 20W Mobile Trans & Revr 25 65000 65000 660.00 3/12/53 
Mfg. Corp. BuA-1SP16 25W Station Trans & Revr 6 65000 4.65000 859-.00 ! 
Ltd., Toronto 
36818 y . on 
sae Ee ; » 
381h6 New Brunswick FSR~17B(BX) 1A - , Station Receiver a 39900 303.00 1/1/53 
3830), Toronto  FHTR=-1(D)H-SP5 250mw Portable Trans & 50 ~=—- 50600 50600 225.00 3/18/53 
Revr 
3622) Toronto LO3F=1 Monitor Receiver 1 15490 125.00 3/26/53 
35631 Toronto FMTRA~1),0D(B)1E 60W Mobile Trans & Revr = 36600 1755 602.00 12/5/52 
36212 Toronto FMTRU-80V(B)1D 30W Mobile Trans & Rew 1 156300 156300 1.86.00 11/17/52 
33501 Toronto Bh A=1 25W Station Trans & Revr Z 1.60950 60950 859.00 11/12/52 
3068 Toronto BuyA=1 SW Station Trans & Revr 2 6500 46500 859.00 12/11/52 
; ThA-1 20W Mobile Trans & Revr 6 ),6500 6500 652.00 12/11/52 
30688 Toronto FMTRU-R80B (MW) 1A 30W Railroad Trans & Revr 160530 160530 78001:5 7/16/52 
012 Toronto W3A-) 30W Mobile Trans & Revr 25 157890 152630 126.00 5/22/53 
0871 Toronto FMTRU-80V(B)1D 30W Mobiel Trans & Revr 10 162500 162500 90.00 ),/9/53 
FMTRU-80V(B)1D 30W Mobile Trans & Revr 15 15250 152);50 490.00 4/9/53 
FMTRU-80D )DW) 1A 30W Mobile Trans & Revr 10 =-.152)50 152h50 555400 4/9/53 
01) Toronto FLMU2))B(B)1¢ Freq. & Deviation Monitor 1 154190 5uh.00 1/2/53 
Toronto FMTR-M-)1V(4)1D 12W Mobile Trans & Revr i 2060 42060 510.00 3/19/53 


* 3977 
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EXPORT AGENT ULTIMATE CON- 


TRANSMITTER RECEIVER APPROX. DATE OF 
& P.O. NO.  SIGNEE& Dest.  Appromedsbor Releasen#998/09i00 : CIA-RDP83200423RQQ0090125000202cv U.S. DOLLARS COMPLETION 
We sivas Sorp Puerto Rico FS TRU=LOBR (CW) 14 60W Station Trans & Revr 1 15570 152930 873200 10/23/52 
New York City FSTRU-80BY(DW)1A 30W Station Trans & Revr h 152930 154570 638.00 tt 
2908 FMTRU-1),0D(DW) 1A 60W Mobile Trans & Revr 5 152930 15.570 569 00 " 
2562 Colombia FSTRU=1,OBY(DW) 1A 60W Station Trans 2 160000 No Revr 187.00 11/20/52 
FSTRU-LYOBY (DW) 1A 60W Station Trans 1 161300 No Revr 4.87.00 n 
DYL68 Nissho Co. FHTRU-1V(D)L 250mw Portable Trans & Revr 1 150610 150610 277200 11/21/52 
Tokyo, Japan a ; 
Duh67 Nissho ,Co. FHTRU}-1V(D)L 250mw Portable Trans & Revr 1 149570 119570 27700 10/29/52 
Tokyo, Japan , 
Dubé) Nissho Co FHTRU-1V(D)L 250mw Portable Trans & Revr 2 150050 150050 277-00 2/4/53 
Tokyo, Japan FSTRU-LLOBY(DW)1A 60W Station Trans & Revr 1 150050 150050 688.00 m 
FMTRU=L,0D( AX) 1D 60W Mobile Trans & Revr 1 150050 150050 509200 " 
DhL2h Nissho Co. FHTRU-LV(D)L 250mw Portable Trans & Revr 2 150610 150610 277200 10/28/52 
Tokyo, Japan 
DLL38 Nissho Co. FHTRU@1V(D}L 250mw Portable Trans & Revr 1 150130 150130 277200 11/21/52 
Tokyo, Japan 
263k Westrex Co. FMTR=))1B(A)1D 12W Station Trans & Revr 1 100 h10ho 358.00 10/8 £52 
Mexico FSTR=LYOBY(DW) 1A 60W Station Trans & Revr 1 100 4100 688.00 " 
FMTR-).1V(AF)1D 12W Mobile Trans & Revr i h10h0 :10)0 371.00 " 
FMTR-)1V(AR)1 D 12 W Mobile Trans & Revr 1 )10h0 h10h0 02.00 " 
2601 Japan FHTRU}-1V(D)L 250mw Portable Trans & Revr 2 14910 19410 277200 10/27/52 
Duyh2 Nissho Co FHTRU-1V(D)L 250mw Portable Trans & Revr 1 151170 151170 277 200 12/1/52 
Tokyo, Japan 
2226 Unknown FHTRU=LV(D)H 250mw Portable Trans & Revr 2 166080 166080 277606 8/15/52 
222k Unknown FHTRU-LV(D)L 250mw Portable Trans & Revr 2 156000 156000 277200 8/15/52 
219), Unknown FHTR=1V(D)L 500mr Portable Trans & Revr 2 31500 31500 277.00 8/13/52 
D371 Philips Co. FSTR=LLOBY(DW)1A 60W Station Trans & Revr 10 0800 14,0800 688.00 8/15/52. 
Oslo, Norway 
DL358 Antwerp ,Belgéum FHTRU=1(D)L 250mw Portable Trans & RCvr 2 15980 15980 247200 9/3/52 
FMTRU=l1B(A)1D 12W Station Trans & Revr e 15980 15980 362.00 " 
FMTRU-.1V (AFX)1D 12W Mobile Trans & Revr h 1598h0 15980 351.00 " 
*h99 Yokohama FSTR=LOBR(CW)1A 60W Station Trans & RCVR 1 5uh70 5470 9143.00 10/22/52 
: Japan FSTR4ALOBY (DW) 1A 60 Station Trans & Revr 1 5hh70 5L170 769 200 " 
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EXPORT AGENT 
& P.O. NO. 


Westrex Corp 
New York City 


St? 


3781 
D592 


D591 
D572 


D567 


DU5é0 
3007 
DLE31 
DL5h3 
DL635 


2787 


263k: 


ULTIMATE CON]= 


SIGNEE & DEST. 


Unknown 


Unknown 


Unknown 
Policia, 


Cartagena, 
Colombia, &.As 


Westrex Co. 
Mexico 
Puerto Rico 


Westrex Co. 
Mexico 


Republic of 
Panama 
Unknown 


South Africa 
Policia Nac= 


ional, Cuba 
it 


Westrex Coe 
Mexico 


Unknown 


FSTRU-LLOBY(DW) 1A 
FMTRU-80D(DW)1A 


FHTR-1(D)H 
FPTR-1(BH)1 


FMTR-LYODC2=R2(DW)1A 
FSTRU=1L)OBR (CW) 1A 
FMTRU-80V(B)1D 
FMTRU-l1V (AF)1D 
PA-8270F 


FMTRULIV-C2-R2 
(AR)1D 


FMTRU=l1V (AF) 1D 
FMTRU-l,1B(A)1D 


FMTRULIV-C2-R2 

(AR)1D 
FSTRU2~80BY-C2 (Dw) LA= 
FMTR-80D(DW)1A 
FSTR=1OBY(DW)1A 
FSTR=LNOBY(DW) 1A 
FMTR-80D (A) 1D 


FMTR~80V(B)1D 
FSTR-L,OBY (DW) 14 


FHTRU-1V(D)L 
FSTRU-BOBY(DW) 1A 
FMTRU=80V(B)1D 


FMTR=)1V(AR)1D 


60W Station Trans & Revr 
30W Mobile Trans & Revr 


250mw Portable Trans & Revr 
750mw Portable Trans & Revr 


60W Mobile Trans & Revr 
60W Station Trans & Revr 
30W Mobile Trans & Revr 
1leW Mobile Trans & Revr 
Remote Control Console 

12W Mobile Trans & Revr 
12W Mobile Trans & Revr 
1l2W Station Trans & Revr 
12W Mobile Trans & Revr 


30W Station Trans & Revr 


30W Mobile Trans & Revr 
60W Station Trans & Revr 
60W Station Trans & Revr 
30W Mobile Trans & Revr 


30W Mobile Trans & Re¥r 
60W Station Trans & Revr 


250mw Portable Trans & Revr 


30W Station Trans & Revr 
30W Mobile Trans & Revr 


1lQW Mobile Trans & Revr 


ON 


16 


bo 


152330 
157590 


),2000 
42000 


2000 & 
,21),0 

160000 
160000 
160000 


T1-155550 
T2=155610 


1537210 
153710 


T1-158625 
T2-No Ntls 
T1=158625 
T2-No Xt1 
38860 
49500 
49500 
39900 


39900 
39900 


158625 
158625 
158625 


4100 


5 
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157590 
152330 


2000 
2000 


2000 & 
h21h0 
160000 
160000 
160000 


R1-153390 
R2-153)50 


153710 
153710 


R1-158625 
R2=No Xt1 
R1-158625 
R2—No Xtl 
38860 
9500 
19500 
3800 


38,00 
38,00 


158625 
158625 
158625 


y APPROX. DATE OF 
ENCY U.S. DOLLARS COMPLETION 

68800 10/25/52 
529 .00 " 

217 600 12/1/52 
361,00 " 
650.200 12/11/52 
873200 12/9/52 
h72.00 " 
371.00 " 
18.00 " 
Lh6.00 12/5/52 
350.00 12/12/52 
32.00 n 
02.00 11/12/52 
961.00 " 
515.00 11/21/52 
688.00 10/1/52 
688.00 11/17/52 
503.00 12/2/52 
48).00 11/21/52 
688.00 " 
277-60 11/12/52 
638.00 " 
472.00 " 
02.00 10/15/52 


h10l0 
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EXPORT AGENT 
& P.O. NO. 


Westrex Corp 
New York Gity 
D805 
DL80k 


DL795 


5498 
54,50 


D517 


5037 
5007 
DLIUy2 
. 3h2h 
3405 


D115 


3251 
“1582 


ULTIMATE CON=- 


SIGNEE & DEST. 


Westrex Co. 


TRANSMITTER RECEIVER 


Approawedi®or ReleaseDtSea76o1d0 : CIA-RDP83D0423RO0NG0d250002EIcY U.S. DOLLARS COMPLETION 


FMTRU-)1B(A)1D 


Basle, Switzer- FMTRU-))1V(AR)1D 


land 


Westrex Co. 
Mexico 
Reykjavik, 
Iceland 


Unknown 


Hamburg, 
Germany 


FMTRU-lj1-12V(AR)1D 
FSTRU-LLOBY(DW)1A 


FMTRU-80-12D(DW) 1A 
FSTRU=L,OBR(CwJ) 1A 
PA-82703 
FMU-2),B(B)1¢ 


FSTRU~80B Y(DW) 1A 
FMTRU-1),0D (DW) 1A 


LyA~1SP3 
ThlhA-1LP6 


Empresa Colom- FSTR-1OBY(DW)1A 
biana de Petrol-FMTR~1,0-12D(A)1D 


eos, Bogota, 
Colombiag. SA. 


Unknown. 
Unknown 


Policia Nac- 
ional, Cuba 
Unknown 


Unknown 


Westcott & Co. 
Antwerp, Bel- 
guim 

Westrex Co. 
Mexico 
Westrex Co. 
Puerto Rico 


FMTR-1,0-12D(A)19 
FHTR-1V(D)H 


FSTR-2=1)0BRC2 (CW) 2A 


FHTRU-1(D)L 
FMTRU-1-12V (AR) 1D 
FMTR-80D(A)1D 
FHTR-1V(D)L 
FSTR=LLOBY(DWwW) 1A 
FMTR-1V(AF)1D 
FHTR=1V(D)H 


FHTR-1(D)L 


FMTRU-l1V (AF)1D 


Td A-1SP2 
BhuA=LSP11 


12W Station Trans & Revr 
1?W Mobile Trand & Revr 
12W Mobile Trans & Revr 


60W Station Trans & Revr 


30W Mobile Trans & Revr 
60W Station Trans & Revr 
Remote Control Console 
Freqe & Deviation Monitor 


30W Station Trans & Revr 
60W Mobile Trans & Revr 


25W Station Trans & Revr 
20W Mobile Trans & Revr 


60W Station Trans & Revr 
60W Mobile Trans & Revr 
60W Mobile Trans & Revr 


250mw Portable Trans & Revr 


60W Station Trans & Revr 


250mw Portable Trans & Revr 


LeW Mobile Trans & Revr 


30W Mobile Trans & Revr 


250mw Portable Trans & Revr 


60W Station Trans & Revr 
12W Mobile Trans & Revr 


250mw Portable Trans & Revr 


250mw Portable Trans & Revr 


1l2W Mobile Trans & Revr 


25W Station Trans & Revr 
257 Station Trans & Revr 


ie) wR rH 


OE HM mM c 


we 


Hm MW PP 


he rp 


153000 
153000 
153000 


158680 


168300 
168300 


152930 
152930 


169000 
),6900 


4500 
500 
4600 


1500 
1500 & 
600 
172000 
161910 
39990 
35000 
1020 
1020 
1020 


35100 


158625 


1.60250 
468350 


153000 
153000 
153000 


158680 


168300 
168300 


168300 


15570 
154570 


469000 
469000 


)i500 
4500 
)),600 
ls500 


hhSoo & 


1,600 
172000 


16910 
381,00 
35600 
1020 
1020 
1202 


35100 


158625 


168350 
1.60250 
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APPROX. DATE OF 
362.00 3/17653 
391.00 " 
4.10.00 " 
688.00 2/12/53 
525.00 4/17/53 
769 00 mM 
172.00 " 
490.00 " 
603.00 1/15/53 
53700 1/15/53 
900.00 3/16/53 
59.00 " 

688 00 3/11/53 
56700 " 
567.200 " 
277200 " 

1283.00 " 
27.00 1/6/53 
10,00 12/17/52 
530.00 12/16/82 
277200 12/44/52 
688.00 12/17/52 
371-00 n 
277.600 " 
2:7400 12/1882 
12,00 12/5/53 
886.00 2/1/53 
1192.00 " 


EXPORT AGENT ULTIMATE CON~ TRANSMITTER RECEIVER APPROX. DATE OF 
& P.O. NO.  SIGNEE & DEST. #ApprowediGor Release#S8alagto : CIA-RDP83290A423REQ0801250002F2cy U.S. DOLLARS COMPLETION 


Westvox Corp Japan FHTRU=1V(D)L _. 250mw Portable Trans & Revr 2 19170 119170 277400 . 8/28/52 
New York City i 
2078 
D293 Philips Co. FMTR-1B(A)1D 12W Station Trans & Revr 3 10500 10500 338.00 8/1/52 
Oslo ,Norway ; 
D298 Philips Co. FPTR=1BH1 750mw Portable Trans & Revr 2 1,000 0,00 361.00 8/16/52 
Oslo, Norway FSTR-1,0BY(DW)1A = 60W Station Trans & Revr = 2 10,00 4,000 688.00 " 
2019 Unknown FMTRU-L1B-C2-R2(A)ld 12W Station Trans & Revr 1 1162160 R1-162160 ,13.00 9/8/52 
T2=162280 R2=162280 
280 Phillipines FSTR-8OBY (DW) 1A= 30W Station Trans & Revr 1 37900 35000 638 00 9/2h/52 
FMTR-80D(A)1D 30W Mobile Trans & Revr 1 35000 37900 503200 " 
1258 Unknown FHTRU<1(D)L 250mw Portable Trans & Revr 1 160,00 160),00 2):7 «00 7/9/52 
FPTRU=1(BL)1 250mw Portable Trans & Revr 1 160),00 160,00 361.00 " 
FMTRU-1-12V(AR)1D  12W Mobile Trans & Revr 2 160100 160,00 110.00 " 
1163 Cuba. FSTR=-1h0BR(CW)1A 60W Station Trans & Revr i. h7500 2980 1060.00 11/6/52 
FSTR=1\OBR(CW)1 A 60W Station Trans & Revr 1 412980 47500 1060.00 " 
6,3 Japan FSTRU-1LOBY(DW)1A 60W Station Trans & Revr 1 150690 150690 697.00 8/27/52 
EMTRU=80D(A) 1D 30W Mobile Trans & Revr 1 150690 150690 499 200 " 
. FHTRU=LV(D)L 250mw Portable Trans & Revr 2 150690 150690 277200 n 
-  RR272PH5A Arabian Ame FHTRU-1(D)L 250mw Portable Trans & Revr 157800 157800 275.00 2/11/53 
Oil Co, Saudi FHTRU-1(D)L 250mw Portable Trans & Revr 2 157200 157200 275400 " : 
Arabia ; 
. ABB 3, P26B " FSTRU2~520BR-C2(DW)1A 250W Station Trens & Revr 1 T1-152000 R1-152000 2119.00 12/31/52 
(Special) T2=152210 Less 2nd 
i ~ Revr 
FSTRU2-1),0BR-C2(CW)1A 60W Station Trans & Revr 3 T1-152000 R1-152000 1119.00 i 
(Special) T2-152210 Less 2nd 
Revr . 
-FSTRU2-LLOBR-C2@(CiW)1A 60W Station Trans & Revr 2 T1-159850 R-1159850 963.00 " 
(Special) Less 2nd Trans & Revr 
FMTRU~80V-C2(B)1D 30W Mobile Trans & Revr 6 T1-159850 R1=-159850 553.00 " 
(Special) Less 2nd Trans & Revr 
: Crystals 
“ABB 3),P233 " | FSTRU2-52CBR-C2(DW)1A 250W Station Trans & Revr 1. T1-152000 R1=152000 2336.00 12/23/52 
ies bee (Special) T2-1522 R2-152210 ‘ 
Approved ForRelease fdebioo To GiARDP Ss. o0423R0C8SO425000%2 992.00 


EXPORT AGENT ULTIMATE CON- TRANSMITTER REC APPROX. DATE OF 


& P.O. NO. SIGNER & DEST. Approwedyhor Releasent99e/0140 : CIA-RDP83-90423R00090425¢ CY U.S. DOLLARS COMPLETION 

UD200B57B Arabian Am. Oil FMTR-80V(B)1D 30W Mobile Trans & Revr 3 36100 36100 538.00 11/22/52 
Coe Saudi Arabia 

ABB 3) P32A m FMTRU8OV-C2-R2(B)1D  30W Mobile Trans & Revr < T1-152210 R1-152210 610.00 10/6/52 


T2-152000 R2=152000 
FSTRU2-520BR-C2(DW)1A 250W Station Trans & Revr 1 Ti-152000 R1=152000 2119.00 


(Special) T2=152210 Less 2nd Revr 
FSTRU2~520BR=C2(DW)1A 250W Station Trans & Revr 2 T1-159850 R1-159850 2086.00 " 
(Special) T2-No Xtl Less 2nd Revr 
FSTRU-LOBRL(AW)14 § 60W Station Trans & Revr a T1-152000 R1-152000 102.00 " 
T2-152210 Less 2nd Revr 
FSTRU2-LUOBR-C2(CW)1A 60W Station Trans & Revr 2 T1-152000 R1=152000 1135.00 " 
T2-152210 Less 2nd Revr 
D518B23A " FPTRUL(BL)1-C2 250mw Portable Trans & Revr 6 T1-152000 Rl~152000 123.00 11/25/52 
T2=152210 
FPTRUL(BL)1C2 250mw Portable Trans & Revr 6 T1=159850 R1-159850 09.00 n 
T2=No Xtl 
UB271P33A4 " FSTRU-1),0BR(CW)1A 60W Station Trans less Revr 1 153500 - 1038.00 12/26/52 
(Special) 
FSTRU=LLOBR(CW)1A 60W Station Trans less Revr 1 153500 926.00 " 
(Special) 
AR8)1P293 2 FMTR-80V(B)1D 30W Mobile Trans & Revr 1 3170 3170 538.00 12/8/52 
FSTRU2=LWOBR-C2(Ci)1A 60W Station Trans & Revr T1-152000 R4-152000 1036.00 11/3/52 
(Special) T2=152210 R2-Less Xtl 
D59831 Lago Oil & FMTR=);1B(A)1D 12W Station Trans & Revr 5 },0000 ),0000 21.00 7/8/52 
Transp. Co. FHTR=1V(D)H 560mw Portable Trans & Revr 2 0000 0000 308.00 i 
Aruba 
D7L697 FMTRU=);1V(AR)1D 12W Mobile Trans & Revr 2 156620 156620 _ 13.00 3/25/53 
FMTRULIV-C2-R2(AR)1D 12W Mobile Trans & Revr 1 T1-156620 #1156620 391.00 " 
T2=156560 R2=156560 
FMTRU@)1V (AF) 1D 12W Mobile Trans & Revr 1 156320 156320 325.400 " 
D6L525 Internation FMTR=80D (DW) 1A 30W Mobile Trans & Revr 5 36200 36200 588.00 192/52 
Petrol. Co 


Talara, Peru 
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Gannatan Radio Toronto FMTRU-))1B(A)1D 12W Station Trans & Revr a. 15hL90 1590 3,2.00 6/26/53 
Mfg. Corp. 
Toronto 
1838), 
4589 " F)MU~2))B(B)1C Freqe & Deviation Monitor 1 a 537-00 6/16/53 
160290 
160,70 
159930 
Ws6l " FUMU-2)B(B)1¢C Freq. & Deviation Monitor 1 15490 477.00 6/16/53 
163230 
36818 i ThhA-1-P6 20W Mobile Trans & Revr 25 465000 1.65000 660.00 3/12/53 
hO569 " ThlA-1-P6 20W Mobile Trans & Revr 25 165000 465000 660.00 1/16/53 
Westrex Corp. Bermuda H13-2AL 250mw Portable Trans & Revr 2 160950 160950 261.00 7/10/53 
New York City 
118h9 
11712 Panama FMTR-)1B(A)1D 12W Station Trans & Revr 1 26350 26350 339 00 6/25/53 
FMTR=),1V(AR)1D 12W Mobile Trans & Revr 1 26350. 26350 379 «00 " 
11510 Unknown FMTRU-),18(4)1D . 12W Mobile Trans & Revr 2 156000 156000 3h2.00 6/24/53 
"41222 Unknown PMTR-M-L:1V(A)1D 12W Mobile Trans & Revr 1 0250 0250 4.33.00 6/11/53 
D575 Puerto Rico FMTS—-80-12D(A)1D 30W Mobile Trans & Revr 1 1580 4.580 502/00 6/1/53 
955 " " FMTRU=,1V (AF) 1D 12W Mobile Trans & Revr 1? 157710 1521,50 353.00 5/22/53 
FMTRU-l1B(A)1D 12W Station Trans & Revr 1 152h50 157710 31:2 .00 . 
11071 Unknown FMTR-80-12D(A)1D --«:30W Mobile Trans & Revr 1 4580 L580 502.00 5/19/53 
- D553 Israel Police FMTRU-)1B-C2(A)1D 12W Station Trans & Revr 3 T=1-155900 R1-155900 395.00 6/23/53 
Tel Aviv (Special) T2=156100 R2=156100 
10107 Brazil FMTRU-80D (DW) 1A 30W Mobile Trans & Revr 1 160000 160000 50.00 5/12/53 
a FSTRU-1OBY (Div) 1A 60W Station Trans & Revr = 1 160000 160000 658.00 r 
‘DSL3h Rerto Rico ThhA-1-P6 ae Mobile Trans & es : 11150 468550 566.00 6/18/53 
7 ThA=1=P6 OW Mobile Trans & R 160650 168550 566.00 i 


TAAppréved For Release 99S/09/an-CHRRDPS83- d0423R006901 25000002 566.00 " 
BAL 207 Station Trans & Revr As 1.68550 61150 1130.90 tt 


EXPORT AGENT 
& P.O. NO. 


Westrex Corp. 
New York City 
D5h37 


5957 
D5380 


bie 


5702 
D5377 


4678 


)266 
D906 
: DY733 
DL858 


D881 


D882 


D872 


, 0,896 


ULTIMATE CON- 


SIGNEE & DEST. 


Puerto Rico 


Unknown 
South Africa 
Unknown 
Unknown 
Reykjavik 
Mexico 


Unknown 


Ciudad Trujillo 


Paerto Rico 


Westrex, Le 
Havre, France 


San Juan, 
Puerto, Rico 


Barranquilla, 
Colombia 
Westrex 
Callao ,Peru 


Westrex, San 
Juan, Puerto 
Rico 


ThYA-1-P6 
ThhA-1-P6 
ThiA-1-P6 
By yA=1 


FMTRU~22V (AF) 1D 
FMPRU-22B(A)1D 


FMTR-80D(A)1D 
FMTRU-l1V (ARX)1D 
FMTRU-l)1B-C2(A)1D 
FHTRU=1(D)L 


FMTRU-80-12D(DWwW) 1A 
FSTRU-LLOBR(CWJ)1A 


PMPRU<)I¥ (AR) 1D 
FSTRU-LLOBY (DW) 1A 


FHTR-1(D)H 
FHTR-LV(D)H 
TyA~1~P6 


TA-1-P6 
Ly A-1-SP), 


TyhA-1 
BhA-1-SP11 


FSTR-LLOBY (Dw) 1A 


FMTRU-l1V(AR)1D 
FMTRU“1V(AF)1D 


FPSTRU-LLOBY (Dw) 1A 


20W Mobile Trans & Revr 
20W Mobile Trans & Revr 
20W Mobile Trans & Revr 
20W Station Trans & Revr 


1.3W-Mobile Trans & Revr 
1.3W Station Trans & Revr 


30W Mobile Trans & Revr 
12W Mobile Trans & Revr 
12W Station Trans & Revr 
250mw Portable Trans & Revr 


30W Mobile Trans & Revr 
60W Station Trans & Revr 


12W Mobile Trans & Revr 
60W Station Trans & Revr 


SoOmvz Portable Trans & Revr 
S0Omyr Portable Trans & Revr 
20W Mobile Trans & Revr 


20W Mobile Trans & Revr 
2OW Station Trans & Revr 
. (Special) 
20W Station Trans & Revr 
20W Station Trans & Revr 
(Special) 
60W Station Trans & Revr 


12W Mobile Trans & Revr 
12W Mobile Trans & Revr 


50wW Station Trans & Revr 


tH oe SO bw 


168250 


1511570 
15,570 


38000 
162160 
T1+162160 
T2-162280 
159250 


165300 
165300 


158480 
158),80 


6000 
),000 
60250 


451000 
1.69000 


1.61050 
168850 


46880 


160000 
160000 


152930. 


68250 
68250 
160950 
460950 


154570 
154570 


38000 
162160 


R1-162150 
R2-162280 


159250 


165300 
165300 


15880 
158,80 


6000 
L000 
68350 


4.69000 
151000 


4.68850 
61050 


4.6880 


160000 
160000 


15):570 
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566.00 
566.00 
566.00 
1130.00 


37 200 
3300 


78.00 
352.00 
39500 
236.00 


530.00 
726.00 


371.00 
658.00 


236400 
261.00 
566.00 


566.00 
858.00 


85.00 
1130.00 


655.00 


371200 
353.00 


655.400 


DATE OF 
COMPLETION 


CE ES 


6/17/53 


" 
ne 


5/11/53 
5/6/53 
5/19/53 
4/29/53 
6/1/53 
5/2/53 


1/8/53 
1/8/53 
3/20/53 
5/26/53 
6/5/53 
/3/5/3 
3/30/53 


1/3/53 
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EXPORT AGENT ULTIMATE CON- 
& P.O. NO. STUNEE & DEST. 


esli, Mexico 
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“yWestrex Corp. Unknown EMTRU-1-12V(ARX)1D 12@W Mobile Trans & Revr 3 166320 166320 370.00 3/30/53 
New York City FMTRU-LLV(ARX) 1D 12W Mobile Trans & Revr hh 166320 166320 352.00 " 
239 
h2ho Unknown FPMTRU-1V(ARX)1 D 12W Mobile Trans & Revr x 166320 166320 352200 3/23/53 
5u98 Unknown FMTRU-L40-1L2D(DW)1A  60W Mobile Trans & Revr 2 152930 151570 597.00 3/30/53 
D862 Police Dept FMTRU-L1V(AR)1D 12W Mobile Trans & Revr 30 156000 156000 391.00 3/L/53 

Montévidio, 
Uruguay 
3709 Colombia  FSRU-178(Bw)1A Station Revr only 1 162250 319 .00 3/27/53 
FST#U-1,0BY (DW) 1A Station Trans only 1 162250 1.87.00 n 
(Special) 
026 Unknown FSTRU-LLOBR(CiW) 1A 60W Station Trans & Revr 1 1:9170 119170 873.00 3/27/53 
3585 Phillipines FSTRU-LLOBY (DW) LA 60W Station Trans & Revr 1 152000 152000 688 .00 2/11/53 
FHTRU=1(D)L 250m Portable Trans & Revr 2 152000 152000 27.00 " 
FPTRU=1(BL)1 250mw Portable Trans & Revr 2 152000 152000 361.00 " 
D518C17A Arabian Am. FMTRU=80V~C2-R2(B)1D 30W Mobile Trans & Revr 2h T1#152000 R1-152000 578.00 5/11/53 
Oil Co. Saudi T2-152210 R2—152210 
Arabia 
D3667AR4185 Lago O11 & Transp FMTRU-)1V(AR)1D 12W Mobile Trans & Revr 2 156560 156560 34.3200 L/9/53 
Aruba, N.Wel. . 
Guy F. At- National Power FSTRU-5208R(DW)1A 250W Station Trans & Revr ? 152150 152150 1931.00 5/14/53 
Kinson Co. Corp. San Fer-. FMTRU-1L,0D(A)1D 60W Mobile Trans & Revr 6 1521506 152150 590.00 " 
+Soae Francisco nando, Phillipine 
Calif. 
City of Mexi- FSTR-1,0BY(DW)1 A 60W Station Trans & Revr 1 31850 31850 770200 6/9/53 
cali, Mexico FSTR=1),0BR(CW) 1A 60W Station Trans & Revr 1 31850 31850 976.00 " 
FMTR=80D(A)1D 30W Mobile Trans & Revr 10 31850 31850 563.200 " 
FHTR-LDL 250mw Portable Trans & Revr 3 31850 31850 278.00 " 
2789 Ministerio da FHTRU-1V(D)L 250m Portable Trans & Revr h; 157200 157200 308 00 h/1hL/53 
Marinha, Rio de FHTRU-1V( D)L 250my Portable Trans & Revr 157300 157300 308.00 " 
7 Janeiro, Brazil 
City of Mexi-  FNTR-80D(A)1 D 30W Mobile Trans & Revr 6 32850 31850 580.0C 3/27/53 


EXPORT AGENT ULTIMATE CON- 
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. G TRANSMITTER eee APPROX, DATE OF 
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Surinaamache Bauxite Maatsch- FMTRU~);1-12V (AF) 1D 12W Mobile Trans & Revr al 160000 160000 136 200 6/10/53 
appij, Paramaribo, Suriname, FMTRU-1B(A)1D leW Station Trans & Revr 2 160000 160000 02.00 aa 

So. America = 53627) 
Smith-Meeker Unknown FMTRU-L1V (AR) 1D 12W Mobile Trans & Revr a 161500 161500 i),.00 L)/20/53 
Eng COs Nyc : 
6215 
63323 Unknown FSTRU~L,OBY(DW)1A 60W Station Trans & Revr a 161500 161500 726 200 2/27/53 
FMTRU-1V(AR)1 D 12W Mobile Trans & Revr 2 161500 161500 12.00 " 
63939 Unknown FYPRU=)1V(AR)ID 12W Mobile Trans & Revr i 161500 161500 132.60 1/19/53 
6,011 Unknown FSTR=LLOBY(DW)1 A 60W Station Trans & Revr 2 30100 30100 75500 2/16/53 
65357 Unknown FSTR=LLOBR(CWd )1A 60W Station Trans & Revr 1 30720 30720 855.00 5/15/53 
63321 Electro-Metal- FHTRU-1V_C2(FL)1 250mw Portable Trans & Revr 3 T1-152930 R1-152930 95,00 3/23/53 
lurgical Cow, T2=152870 R2=152870 
Marietta,Ohio FHTRU-1V-C2(FL)1 250mr Portable Trans & Revr 3 T1=15h)90 Ri-15hh90 95,00 
T2=15)570  R2=15)570 
FPTRU-1(BL)1-C2 250mw Portable Trans & Revr 2 T1-152930 R1-152930 528.00 i 
‘ T2-152870  R2=-152870 
PPTRU=1(BL) 1-62 250mw Portable Trans & Revr 2 T1=15190 R1-15490 528.00 tt 
T2=154570  R2-151,570 
FSTRU2-80BR(CWh2A 30W Station Trans & Revr 1 T1=-152930 R1-152930 1525.00 it 
ake T2-152870 R2-152870 
FSTRU2-8CBR(CW)2A 30W Station Trans & Revr 1 T1-15h90 R1-15490 1525.00 " 
T2-15L570  R2=151570 


EXPORT AGENT” ULTIMATE CON- 
»& P.O. NO.  SIGNEE & DEST. 


APPROX. DATE OF 
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Equipos Elect=- Unknown FMTRU-80D(AW)1¢ 30W Mobile Trans & Revr 1 158070 458076 377200 3/13/53 
ronicos de ; 
Mexcic 
53-6)VA 
53-8PDELDF Uninown FSTR=LOBY (DW) JA 60W Station Trans & Revr 1 31820 31700 529.00 730/53 
53-10PM Unknown FMTRU-80DW)1C 30W Mobile Trans & Revr 1 ),0080 0080 37700 5/4/53 
53=L2BMSA Unknown FSTRU-1)0BY(DW)14 60W Station Trans & Revr 1 151,050 15050 539 200 5/7/53 
FMTRU-80D(DW) 1A 30W Mobile Trans & Revr 10 15050 15,050 08/00 " 
53-7PDELDF Unknow FMTR-),1V(AR)1C 12W Mobile Trans & Revr 25 31700 31820 522.00 ,/2h/53 
ltr - 1/28/51 " FSTRU-LUOBY(DW)1A 60W Station Trans & Revr 1 152030 152030 622.00 8/18/52 
FMTRU-80D(C)1¢ 30W Mobile Trans & Revr in 152030 152030 136 200 8/18¢52 
52-21 Unknown FSTR=L),OBY(DW)1A 60W Station Trans & Revr a: }.0080 0088 622.00 12/22/s2 
PMTR-):1V(DR)1C 12W Mobile Trans & Revr z 0080 ),0080 3:7 00 " 
FMTRU-1B(A)1¢ 12W Station Trans & Revr 1 158075 158075 347.00 u" 
52-17 Unknawn FMATR=30D 30W Mobile Trans & Revr 5 ~ 39900 39900 300.00 12/22/82 
_ 52-11 Unknown FMTR-80D-C2-22(DwW)14 30W Mobile Trans & Revr 1 0270 39680 181.00 9/26/52 
- R2-10A Unknown FSTR=-LLOBY (Div) 1A | 60W Station Trans & Revr 2 39768 35680 622.00 7/10/52 
52-16 Unknown FMATR~30D 307 Mobile Trans & Revr 5 39800 39800 300.00 9/25/52 
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